
このたびは、弊社製品をご購入いただき、まことにありがとうございます。 
ご利用になる前に、記載内容をひととおりご確認ください。 


H 


ノ（ソコンが届いたら開けてみよう 

開梱の際は、安定した広めの場所で取り出しましょう。 
下図を参考に、注意しながら作業をはじめましょう。 
※梱包材の形状は図と異なる場合があります。 


アクセサリー 



本体1 


取り出すときには本体を手でつかんで 
落下に気を付けて取り出してください。 


H 


付属品の確認をおこないましよう 

梱包箱を開梱したら、付属品の確認をおこないましよう。 
万一、付属品の不足や不良がありましたら、オンキヨー 
/ソーテックカスタマーサポートセンターまでご連糸各 
ください。 

※付属の「サボートガイド」または「ケア•シート」をご覧くだ 
さい0 



□ノ （ッテリー ノ V ° ック OVGA/LAN アダプター 


VGA / LAN アダプター搭載モデルのみ 




□ USB ケーブル 


VGA / LAN アダプター搭載モデルのみ 



アクセサリーパック 


マニュアル冊子等 

□ セットアップガイド（本書）ロユーザーズガイド 
□ 製品仕様書 □ カスタマー登録ガイド 

□ ケア•シート □ サボート•ガイド 

□ Windows XP ファーストステップガイド 
(マイク□ソフト製） 


※その他、お知らせが付属する場合があります。 


A 

注意 


保護袋に入っていますので運ぶ際には、中の本体まで 
しっかりと両手でつかんでください。 



CD-ROM 


Microsoft ® Office 付属モデルまたは B . T .0 •で選択されたお客様 

□ 〇 ffice ノ〈ック 

(取扱説明書および CD - ROM ) 

アプリケーション CD - ROM を B . T .0 •で選択されたお客様 

□ アプリケーション CD-ROM 


※製品を b . to でご購入された場合、お客様が選択された b . t . 〇.構成により 
付属品が変わることがございます。ご了承ください。 

※記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 
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バソコンを使える状態にしましよう 

ノ（ッテリーノ くックを取り付け、 AC アダプターを接続しましよう。スキャナーやプリンターなど、すでに周辺機器をお持ちの場合でも、 
Windows XP のセットアップが終了するまでは接続しないでください。 


バッテリーパックの取り付け 


□ 

B 


ディスプレイカバーは閉じたまま、本体を裏返し 
て静かに置きます。 

J (ッテリーノ ックを矢印の方向に動かしながら取 
り付けます。 



AC アダプター•電源プラグの取り付け_I 

電源プラグを AC アダプターに差し込み、カチッ 


n 電源プラグを ac アダプターI 
U] と音がするまで右に回します 


AC アダプターから電源プラグを取り外すときは、電源ブラ 
グ取り外しボタンを押し、電源プラグを左に回してから引き 
抜きます。 



B 


AC アダプターのプラグを、本機の DC 入力端子 
に差し込みます。 



口 電源プラグを電源コンセントに接続します。 


B 
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Windows をセットアップしましよう 

必要な機器の接続が終わったら 、 Windows XP のセットアップをおこないましよう。 
※詳細なセツトアップ手順はユーザーズガイドを参照してください。 


セツトアップ方法 


1 本機の電源を入れ、しばらくすると [Windows XP の 
セットアップ」が起動します。 

2 「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示され 
ます。 

次へ ボタンをクリックします。 

3 「使用許諾契約」の画面が表示されます。 

Windows XP の使用許諾契約をお読みの上、 同意し ますの 
チェックボタンをクリックしてから 次へ ボタンをクリックします。 
※使用許諾に同意しない場合 、 Windows XP のセットアップが中止さ 
れます。 

4 「コンピュータを保護してください」の画面が表示されます。 

自動更新を有効にしコンピュータの保護に役立てますの 

チェックボタンをクリックしてから 次へ ボタンをクリックします。 

5 「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示 
されます。 

このコンピュータの 名前の入カボックスに任意の名前を入力 
して、 次へ ボタンをクリックします。 

※コンピュータの説明は、入力を省略してもかまいません。 

5 「インターネットに接続する方法を指定してください」の 
画面が表示されます。 

省略 ボタンをクリックします。 

※インターネットへの接続は、セットアップ終了後に設定することをお 
すすめします。 

7 「 Microsoft にユーザー登録する準備は出来ましたか?」 
の画面が表示されます。 

いいえ、今回はユーザー登録しません のチェックボタンをク 
U ックしてから 次へ ボタンをクリックします。 

※オンライン登録は、セットアップ終了後におこなうことをおすすめし 
ます。 

8 「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」 
の画面が表示されます。 

ユーザー の入カボックスに本機を使用するユーザーのユー 
ザー名(アカウント)を入力して 次へ ボタンをクリックします。 
※ユーザーは同じ名前にならないように一つ以上登録してください。 

9 「設定が完了しました」の画面が表示されます。 

完了 ポタンをクリックします。 

これで Windows のセットアップは完了です。しばらくすると、 
Windows XP が起動します。 


^Windows XP が起動したら、本機を一度再起動してからご使用ください。 


セツトアップが終了するとご使用になれます。 


画面右下のメッセージについて 

Windows XP が起動するとメッセージが表示されることがあります。 

• 「コンピュータが危険にさらされている可能性があります。」 

この表示は、パソコンにウイルス対策ソフトがインス!-ールされて 
しへないか、ウイルス対策ソフトが最新の状態でない可能性がある 
ことをお知らせするものです。ウイルス対策ソフトをインス!-ール 
することをおすすめします。 

また、ウイルス対策ソフトのアップデート機能を使用して、ソフトを 
最新の状態にする必要があります。なお、このメッセージは、一定 
期間アップデートを実行していないと、再度表示されます。 

•「Windows XP のツアーを始める」 

この表示は 、 Windows XP の新機能を紹介するものですが、パ 
ソコンの操作に慣れてから見ることをおすすめします。この表 
示はしばらくすると自動的に消えます。 


B 




















■ 

リカバリー(復旧)をおこなうには… 

nn 

+ 

本機のリカノ（リーには、 SSD を使います。 


■ 

※リカバリーの方法は、付属ユーザーズガイドの「リカバ 

LTJ 


ソフトウェアのセットアップについて 

本機に付属しているソフトウェアは、あらかじめ 
セットアップされていますが、リカバリー実行後 
には再セツトアップが必要になります。 


※ Mic 「〇 s 〇什〇汗げ付属モデルまたは匕丁.〇.で選択された場 
合 、 Microsoft Office は〇 ffice パックのメディア（例えば 
CD - R 〇 M ) を使用し、インストールをおこなってください。 
※本機には、光学ディスクドライブが付属されておりません。 
別途、外付け光学ディスクドライブをご用意いただく必要 
があります。 


SSD を使った復旧 


SSD 内にあるリカノ（リー領域を使用してリカノ（リーします。 
◎短時間でリカノ（リーできます。 

◎ SSD の起動部分が壊れている場合はリカバリーを実行できません。 


セツト/ツプ方法 

1[スタート]—[すべてのプ□グラム] — [アプリケーシヨ 
ンセツトアップランチヤー]- ► [セツトアップランチヤー] 
をクリックします。 


2 セットアップしたいソフトウェアをクリックして、実行ボタ 
ンをクリックすると、ソフトウェアのセットアップが始まり 
ます。一度でもセットアップを実行すると(セットアップ 
を途中で中断した場合でも）、そのソフトウェアの状態 
の欄に「実行済み」と表示されます。 

3 以降は、画面に表示される指示にしたがってセットアツ 
プをおこないます。 



電子マニュアル「付属のソフトウェアの 
ご案内」を参照してください。 

「付属のソフトウェアのご案内」は、デス 
クトップ上のアイコンから起動します。 


付属「サボートガイド」または「ケア • 
シート」を参照してください。 

製品の保証については、「保証書」を参 
照してください。 


□ 



















































